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Companiile din România și Ungaria plătesc cele mai mari preţuri la energie din 
Uniunea Europeană, de aproape trei ori mai mari decât cele plătite de firmele din 
Finlanda, arată raportul anual privind piaţa unică și competitivitatea, publicat 
miercuri de Comisia Europeană, transmite DPA. 


Companiile mijlocii din România plătesc cele mai mari prețuri la electricitate din UE, la 0,33 
euro per KWh, urmate de cele din Ungaria, care plătesc 0,30 euro per KWh. La polul opus, 
cele mai mici prețuri au fost identificate în Finlanda și Portugalia, la 0,10 euro per KWh. 


